Тһів агаміпо, вресіісайопв, апа сопсерів согќаіпеа һеге іп аге іһе во!е ргорегіу оѓ 
Кеа Вагп Масһіпе, апа тау пої Бе гергосіксесі ог изей іп апу ѓаѕћіоп міїїћоиќ {ће 
ргіог мтгїќеп регтіѕѕіоп оѓ Кеа Вагп Масћіпе. 


Ф1/16 МСМАЅТЕК-САКК %3896Т31 


#10-24 х 3/8 МСМАЗТЕК-САКК #9027А240 


КЕР ВАКМ МАСНІМЕ 


МОТЕ5 


1. РОК ОЅЕ ОМТНЕ ЕС120В МАІМ КОТОК ҒКЕЕОЦЕМСҮ АБАРТЕН, 0МГЕ95 ОТНЕЋУЛЗЕ ЭРЕСІНЕО Токитву РЕКЕТ 


Р/М 705043622044 ТОГЕВАМСЕЅ ОМ: ПКЕЕ 
и ; 
ж жо Таз [а ВГАСКОХІОЕ 


ОМ-Е85 ОТНЕБУЛЗЕ ЅРЕСІЕІЕО ОЗЕ ОМ МорЕр 
1. ВАЕАК АП. ЅНАКР ЕРСЕЅ ЕОВОСОРТЕВ ЕС120В 
.015 х 45° РА .015 6 
2. ОІМЕМЅІОМАГ МІТ АРРГҮ АЕТЕК РІАТІМО 


12-409 


Тһів агаміпо, вресіісайопв, апа сопсерів согќаіпеа һеге іп аге іһе во!е ргорегіу оѓ м реѕовРтом [рае | 


Кеа Вагп Масһіпе, апа тау пої Бе гергосіксесі ог изей іп апу ѓаѕћіоп міїїћоиќ {ће 


Гімттілі АРРЕОУЕП| 
равага асте, ата пау пе ре гур сано -01 ВАЅЕ РАТЕ АРрЕр МІЗ51№С НОГЕ ОІМЕМЅІОМ5. 9/13/10 
ДА | -01 АОРЕП МІ55ІМС НОІЕ 9.500 ОІМЕМ№ЗІОМ РЕК С.Е. 3/9/12 | кіс| СЕ 


Ф.500 
10.849 (х5) 


Ф.375 (х2) Ф.250 (х4) 9.394 (хд) 
Р.Е.-11 РОМЕ РІМ 5.Р.-13 ПОУ/ЕІ. РІМ 


#10-24 ОМС 


Ф.125 (х2) 
$.Е.-15 ООМЕІ РІМ 


Ф .386 іһги 
3.24 2.635 (х2) ---- С-ВОКЕ Ф.625 
БЕРТН .375 
ЕМСЋАУЕ ТОО! Мо., 3/16 ГЕТТЕҚК5; (х5) 
ЅЕКІАЕ Мо., АМО "МАРЕ ІМ ОЅА", 


ТО ЕТ. КЕР ВАКМ МАСНІМЕ 


ТОО; ВАЗЕ РІАТЕ 
КВЕС622С64001101-01 |А 


ОМІ.Е55 ОТНЕКУМІЅЕ 5РЕСІНЕО ОКАМ/М ВҮ: 
ГІМЕМБІОМ5 АКЕ ІМІМСНЕ5 РЕККІТТ 


ТО ЕКАМСЕЅ ОМ: АРРКОҮЕО 
РЕСІМАГ5 а 
амны ХХХ + .005 ЕКАСТІОМ + 1/32 Ы 


ЕА АМСІЕЅ +.5° 8н БІАСК ОХІрЕ 


ОМЕ85 ОТНЕБУЛБЕ ЅРЕСІЕІЕО ОЗЕ ОМ МорЕр 
1. ВАЕАК АП. ЅНАКР ЕРСЕЅ ЕОВОСОРТЕВ ЕС120В 
.015 х 45° РА .015 6 
2. ОІМЕМЅІОМА! МІТ АРРГҮ АЕТЕК РІАТІМВ 


мт 12-409 


Тһів агаміпо, вресіісайопв, апа сопсерів сопігіпесі һеге іп аге іһе во!е ргорегіу оѓ ст еятоы 2... Ц2лЕ |мл рноур) 


Нео ват ле апа ту по рө гәрлігисег-ог івесіп апу іазіоп оце СН -09 ЕІМІЅН ЕКОМ ВІ.АСК АМОПІ?Е РЕК 5.Е. 3/9/12 


3/8-16 ОМС : Ф.250 
РЕРТН .68 РЕРТН .25 (х2) 
(х2) Р.Е.-13 РОМЕ РІМ 


3/8-16 ОМС 


ф .125 

ЕМО ВОСК ЗЕСТІОМ№ А-А ОЕРТН .25 (х2) 
ВІАСК ОХІрЕ ЕМО РІМ Р.Ғ.-15 ООМЕІ РІМ 
ВІАСК ОХІрЕ 


3/8-16 ОМС 
РЕРТН .68 Ф .250 
(х2) ОЕРТН .25 (х2) 
Р.Ғ.-13 ООМЕІ РІМ 


СШІПЕ РІМ 


ВІ АСК ОХІрЕ ЕКЕООЕМСҮ АРАРТЕК АЮЈОЅТМЕМТ 
ТООЦ; РАКТ5 


ВВЕС62204001101-03 ги 09 


ОМІ.Е55 ОТНЕКУМІЅЕ 5РЕСІНЕО ОКАМ/М ВҮ: 
ГІМЕМБІОМ5 АКЕ ІМІМСНЕ5 РЕККІТТ 
ТОГЕВАМСЕЅ ОМ: АРРКОУЕО 
РЕСІМАГ 5 


ХХХ Ж .005 А 
ж жо мавз, [а ВГАСКОХІОЕ 
т % ӘМІ.Е55 ОТНЕКМ/ІЗЕ 8РЕСІНЕО МП ЕЛЕР 
ВІАСК ОХІРрЕ ТеВБЕАКАС БнАве рревз ЕЦКОСОРТЕВ ЕС120В 


:015х Н 
2. ПІМЕМІОМА ШМІТ АРРІ.Ү АЕТЕК РІ.АТІМб 


мт 12-409 


